Albrecht AE67H 80 Kanal Handscanner 


preiswerter Albrecht Handscanner mit 80 Kanälen 


Beschreibung: 


Der Albrecht AE67H ist ein 80 Kanal Handscanner, der recht große Ähnlichkeiten mit dem UNIDEN 
Bearcat UBC60XLT-2 hat, wurde jedoch in einigen Details verändert. Er ist besonders übersichtlich in 
der Bedienung und Handhabung und ist mit seiner speziellen Programmierung besonders für 
Anwender in Deutschland interessant. 


Wieso für Anwender in Die ee Sn Albrecht Optionales Zubehör für den 


Deutschland so interessant? AEO 
; n e keine besonderen 
a Be a genau für e für Deutschland Empfehlungen. Sicherlich 
angepasste angepasster interessant sind Mignon 
Kettensuchlaufbereiche. (auch Suchbereich AKKUS UNUNE DETAL 
Search-Bänke genannt). e 80 Speicher pew Leüogeral, 
Dadurch wird das schnelle e Ubersichtlich #, UNIDEN. CAD2500 
Absuchen bestimmter e Einfach in der Steckernetzgerät 
Frequenzbereiche erheblich Handhabung 
einfacher und erspart u.U. eine e mit externer DC- Software 
manuelle Anpassung. Strombuchse 
FINN e keine Software- 
Kettensuchlauf hä? Anbindung 
Ok, ok, das ist so eine spezielle mitgeliefertes Zubehör 


(Bearcat) Bezeichnung für den 
SEARCH-Scan, also 
automatisches Absuchen 
zwischen vorprogrammierten 
Frequenzbereichen. Diese 
Funktion ist zwar nicht 
besonders selten bei 


Gummi-Antenne 
Gürtel-Clip 
Anleitung 
Mini-Ohrhörer (?) 


Handscannern, aber beim 
Albrecht AE67H bereits 
werkseitig für Anwender z.B. in 
Deutschland angepasst. 
Besonders im 4m Band wurde 
eine exakte Anpassung 
vorgenommen (20 kHz Raster...) 
Hier die 5 werkseitig 
voreingestellten Suchbereiche. 


e Band 1 84,015 - 87,255 
MHz 

e Band 2 144 - 145,9875 
MHz 

e Band3 156 - 162,025 
MHz 

e Band 4 165 - 173,995 
MHz 

e Band 5 430 - 439,9875 
MHz 


wichtigste Unterschiede zum 
Bearcat UBC60XLT-2 


Neben der anderen 
Gehäusefarbe, der 20 kHz Step 
im 4m Band, der im 
Kettensuchlauf exakt "auf den 
Kanal rastet". ( der beim 
UBC60XLT-2 benutze Step 5 
kHz ist zwar nicht problematisch, 
aber der Scanner sucht - bedingt 
durch den kleineren 
Frequenzschritt - "auch 
zwischen den eigentlichen 
Kanälen. Ist zwar nicht schlimm, 
aber beim AE67H eben 
angepasster... 


externe Stromversorgung ? 


auch möglich. Eine DC-Buchse 
für 9-12 Volt DC ist eingebaut. 


übersichtlich? 


der AE67H (und somit auch der 
UBC60XLT-2) gehört zu den 
preiswerten Handscannern, die 
noch nicht "Üüberfrachtet sind mit 
tollen Funktionen" und ist 
deshalb sehr übersichtlich in der 
Handhabung und somit auch 
besonders für Anfänger gut 
geeignet. 


Alternative Modelle 


e UNIDEN Bearcat 
UBC60XLT-2 


Diverses 


FORUM + 
KLEINANZEIGENMARKT: 


e Haben Sie Fragen, Tips 
oder Anregungen zum 
Produkt? Dann besuchen 
Sie doch auch unser 
Funk + Technik - Forum. 

e Wenn Sie wissen wollen, 
ob jemand dieses 
Produkt vielleicht schon 
von privat an privat 
anbietet, dann sollten Sie 
mal in unseren 
KleinanzeigenMarkt 
vorbeischauen... 

e noch mehr Infos? 
hamgate.de 


e  ServiceSeite hier klicken 
| 


weitere Bilder! 


Der Albrecht AE67H ist ein 
preiswerter und übersichtlicher 
Handscanner, der ideal für "das 
wesentliche ist". Und diesen Job 
macht er gut. 


Technische Daten: 


e Speicher / Kanäle: 80 


- (hier über 
Lockout können 
einzelne 
Speicher 
blockiert werden) 


ca. 25 
Speicher/Kanäle 
pro Sekunde 


e  Ausblendspeicher: 


e Suchlaufgeschwindigkeiten: 


4x Mignon Akkus 
e  Stromversorgung(en): oder Batterien, 
oder 9-12 Volt 
DC extern 


e _NF-Ausgangsleistung: 


64x165x39 mm 


Oft gestellte Fragen: 


e zugelassen ( CE) 


ja 


e Flugfunk (AM): nei 


e Netzgerät / Ladegerät im 
Lieferumfang: nein 


e Tasche im Lieferumfang: 
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